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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 24 Ağustos 2011 


NİKSAR AYVAZ SUYUNDA “ARSENİK “DÜZEYİ YÜKSEK 
OLDUĞU TESPİT EDİLDİ. 


Tokat İli Niksar İlçesinde yıllardır Niksar Ayvaz Suyu olarak işletilen 


membaa suyunda arsenik oranı yüksek çıktı,işletmenin su üretimi durduruldu. 


Sağlık Bakanlığı,Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 
su numune örneklerinin analizinde “arsenik “düzeyi yönetmelik sınırları 
değerinin üzerinde olduğu tespit edilmiş olup , 81 ilde satışı yasaklandı ve 
sular toplatıldı.23 Ağustos 2011 Çarşamba günü Bakanlıktan gelen emir 


doğrultusunda ilçemizde de toplatıldı. 


Taşova Sağlık Grup Başkanı Dr.Adnan Erseçkin denetiminde Emniyet 
güçleri ve Belediye Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Niksar Ayvaz Suyu 
satış bayileri,marketler,bakkallar ve tüm satış noktalarından toplatıldı .Belediye 
araçları ile alınan sular uygun bir yerde boşaltılıp açılan çukurlara gömülerek 


ımha edildi. 
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Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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